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Meteo 


Relèves mélct'rologiqucs de Mtiringues 


Maladies 


Le sclcrotiniacsi actuellemcnl la prin- 
cipale maladie du colza. En règle générale une 
application à base de carbendazime position- 
née à la chute des premiers pétales suffit pour 
contrôler le sclérotinia. 


Stade : D2 à E 


M^adies 

Bientôt le traitement 


SYNTHESE NATIONALE MALADIES DU COLZA 
Moyenne de 6 essais 1999 


Insectes 

Suiveülance 


RBnd*m«nl «n Ox/hi 


Or«n<lem*nl 
■ r*nd*m«nl nal 


Kit diagnostic piétin 
verse 


Service Réftional de la 
Protection des 
VégéUtix 
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SAVISTINE puis ERIA 


ERIAF1G1 


BAVISTINE F1G1 


TEMOIN 


iinprimi i 1» St.nion 

J'Avcrtiascmtnl'. Auricolc» 
dcluDRAKAttVhRONE 


Charançon de la tige 


Dépliants à 
recevoir... 


LcDirctlcur üCrant 
J,K. CUAUVIAII 


ctigc haute de 20 cm est atteint dans 
des parcelles. 

stade, il n 'y a /^/« v de risque. 
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Tarif' 



Vbl du gros charançon de la tige 
dans le Rjy de Dôme 
(4 postes de piégeag^ 



Méligèthes 

Des captures 
sont notées dans tous 
les secteurs. 

Surveiller vos 
parcelles Jusqu 'au sta- 
de Fl (premièresjleurs 
ouvertes). 


Rappel des seuils ; 

- au stade DI : 1 insecte par inflorescence 

- au stade D2 à E : 2 à 3 insectes par inflores- 
cence. 


Orge 

Stade : Début élongation àépis 1 cm, ponc- 
tuellement plus. 

La rhynchosporiose, l'oidium et la 
rouille naine sont bien présents. 


Blé 

Stade : fln tallage à épis 1 cm« ponctuelle 
ment plus. 


Piétin verse 

Pour les parcelles présentant des 
conditions favorables ( voir bulletin n®l ), 
effectuez un kit diagnolab ou une notation 
visuelle pour situer le risque parcellaire. 

Seuil d’intervention : 15 à 20 % de 

pieds touchés. 



Pucerons cendrés 

Les premières colonies sont notées 
certains secteurs de l’Ailier. Attention les 
attaques les plus précoces sont les plus 
dommageables. 

Traiter à partir de 2 coloniesjm^. 
Vous pourrez limiter le traitement àla zone 
touchée (très souvent en bordure de 
champs). 


Dépliants 


Dans un pli séparé, vous trouverez : 

- un dossier spécial maïs de Phytoma 

- le dépliant protection du maïs édition 2000 

- le dépliant fongicides céréales campagne 
2000 - 2001 . 

Conservez les avec attention, il y sera sou- 
vent fait référence dans les prochains bulle- 
tins. 


Régulateurs 
de croissance 

Certaines parcelles de blé ont 
atteint le stade optimal (fin tallage, épi 1 cm) 
pour l’application d’un régulateur de 
croissance de type C3 ou C5. 

Attention aux conditions météorologiques 
lors du traitement ! Des conditions 
poussantes(températuressupérieuresàlO®C) 
et de faibles amplitudes thermiques sont 
indispensables à une bonne efficacité du 
produit. 

Toutes les parcelles ne doivent pas être 
traitées, il convient d’estimer le risque 
parcellaire en fonction des critères suivant ; 

Sensibilité variétalc 
Excès d’azote 
Forte densité 
Semis précoce 


Tournesol 

Choix variétal 

La stratégie de lutte contre les 
principales maladies du tournesol (mildiou, 
sclérotinia, phomopsis ... .) commence par le 
choix variétal. Lcchoix d ’ une variété résistante 
ou peu sensible à ces parasites doit vous 
éviter tous les traitements fongicides. 

Mesures agronomi- 
ques 


Au choix variétal, il est important d’asso- 
cier les mesures agronomiques suivantes : 
lutte contre les repousses de tour 

ncsol, 

semis dans un sol ressuyé, 
éviter la sur-fertilisation en azote 
limiter le peuplement à 55 à 60000 
pieds par ha, 

lutter contre les attaques préco 
ces de pucerons. 


Maïs 

Pyrale 

Lutte biologique avec les trichogrammes : 
Les trichogrammes sont d’une effi- 
cacité comparable à la lutte chimique classi- 
que. Ils doivent être particulièrement recom- 
mandés dans les zones sensibles (secteurs 
péri-urbains, en périmètres de captages ... ). 

Les trichogrammes sont fabriqués sur 
demande. Il vous faut passer commande 
auprès de votre fournisseur. 




